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VIII.   Gemische aus zwei Stoffen.
fiir die geiosten Stoffe im Zustande der verdiinnten Losung gilt, wobei P und P0 die osmotischen Driicke, v und v0 die Rauminhalte solcher Mengen des Losungsmittels bedeuten, in denen 1 kg des geiosten Stoffes enthalten ist.
Gl. 4 gilt jedoch nur bei gleichem Molekulargewicht des geiosten und des gasformigen Stoffes. Tritt bei der Losung eine Dis-soziation auf, so gilt nach van'tHoff
Pv = iRT,.........(5)
wobei i im allgemeinen zwisch 1 und 2 liegt.    Es ist fiir
Nad    £ = 1,98
a
NaN03    i =: CuSO'4    £=:
H0S04
CaS04 C2HfiO
i = 2,06 i —1,04 £ = 0,93.
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110. Losungen gasformiger Korper
(Absorption der Gase).
Wird ein Gas, z. B. Luft oder Kohlensaure , oder ein ungesat-tigter Dampf, wie Ammoniak, mit einer Fliissigkeit (Wasser).in Be-riihrung gebracht oder mit ihr vermengt, so saugt die Fliissigkeit eine gewisse Menge des Gases auf, das als solches verschwindet und mit der Fliissigkeit eine einheitliche Losung bildet. Die aufgesaugte (absorbierte) Gasmenge hangt vom Druck und von der Temperatur des Gases und der Fliissigkeit, sowie in hohem. Grade von der Natur der letzteren ab. Wird nach Fig. 213 iiber eine bestimmte Menge BG reiner Fliissigkeit eine durch einen Kolben be-grenzte Gasmenge AB gebracht, auf welcher der Atmospharendruck (oder ein hoherer Druck) pQ liegt, so wird der Kolben langsam nieder-sinken, bis in D die Hochstmenge AD ab-sorbiert ist. Eine weitere Absorption ware, nur unter Drucksteigerung moglich. Ist die zur Sattigung erf order liche Gasmenge AD groBer als die urspriinglich vorhandene freie Gasmenge, so wird die gesamte Gaemenge ab-sorbiert und der Kolben sinkt bis auf den - Fliissigkeitsspiegel nieder. Die Fliissigkeit ist dann beim auBeren Drucke pQ ungesattigt. Hebt man den Kolben, so entwickelt sich aus
der Losung Gas von geringerem Druck als p0; es entsteht also ein Unterdruck und der auBere Druck preBt somit den Kolben gegen die Fliissigkeitsoberflache.
fa Hi,
Fig. 213. halbdurchlassigen Kolben, der nur Wasser durchlaBt, nach unten bewegt (Fig. 212), wobei Wasser aus der Losung durch den Kolben nach oben tritt, so steigt der osmotische Druck auf den Kolben bis zu den Ver-suchswerten. Wie man aus der in Fig. 212 eingetragenen gleichseitigen Hyperbel erkennt, wachst der Druck im umgekehrten Verhaltnis des Raumes der Losung, wie bei einem bestandigen Gas. Am Kolben ist eine Arbeit gleich der unter der Druckkurve liegenden Flache aufzuwenden, um die Losung von 1 bis 6 v. H. Zuckergehalt zu verstarken. LaBt man den Kolben, dem osmotischen Druck nach-gebend, unter allmahlicher Entlastung wieder steigen, so gibt er diet. Wurde diese Wand nicht vorhanden sein, so wiirde der geloste Stoff aus der Losung in das reine Losungsmittel iibertreten. In diesem Bestreben wird er.
